Gebruiksaanwijzing <>AUTO\RAMRESET . PRG 


Bij het koud opstarten van de komputer kan voor de gewenste 
grootte van de ramdisk een toets(kombinatie) worden ingedrukt. 
Bij system-reset blijft de bij de koude start ingestelde grootte 
behouden (je hoeft niet weer dezelfde toetsen in te drukken), 
evenals de inhoud (!). De default waarde (nu 727.297 bytes) is 
met een monitorprogramma te veranderen, 

(M‚b.v., Diskdocter{(=DDHELP) als volgt: in de eerste sector op 

de 179-ste positie het hexadecimale getal ververvangen door 

een ander uit de eerste kolom van onderstaand lijstje.) 


code toets (kombinatie) Bytes KB (2) 
Ol — rechter Shift toets 43.008 O4K 
02 — linker Shift 108.544 128K 
03 — rechter & linker Shift 174.080 192K 
04 — Control 239.616 256K 
05 — Control & rechter Shift 305-152 320K 
06 — Control & linker Shift 370.688 384K 
07 — Control & re. & li. Shift 436.224 448K 
08 — Alt 501.760 5I2K 
09 — Alt & rechter Shift 576.296 576K 
OA — Alt & linker Shift 632.832 640K 
OB — Alt & rechter & linker Shift 698.368 7O4K 


OC — Alt & Control 163.904 J68K 


